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Za spokój duszy $. p. 


Dra INGEN TID ITALIAN 


b. prymarjusza oddzialu ocznego Szpitala sw. Lazarza w Krakowie 


jako w trzecią rocznicę Śmierci 


odprawione zostanie 


we wtorek dnia 11-20 maja 1926 roku o godzinie 9-tej rano 
w kościele św. Łazarza w Krakowie 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


na które zaprasza żona z synami. 


Lakład pogrzebowy Bnutrego Fiuta 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka 7, telefon 4105. 


